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Electrices, Electeurs, 


Depuis 10 ans, le pouvoir gaulliste, perdu dans ses rêves de grandeur, a omis les exigences 
légitimes des ouvriers, et l'attitude lointaine du pouvoir a fini par provoquer : une violente mais 
saine réaction des étudiants - une grève généralisée - des manifestations d'agriculteurs. 


Malgré cette crise, et en dépit des promesses, le pouvoir gaulliste n’a pas changé de 
nature et nous laisse convaincus que l'effort consacré au prestige sera plus que jamais exigeant. 


Les mêmes causes reproduiront donc les mêmes effets et la France se retrouvera demain 
devant des troubles plus graves que ceux que nous avons vécus. 


Mieux vaut, dès lors, faire confiance à l'opposition que de poursuivre un chemin qui nous 
mènera aux abîmes. 


Voilà pourquoi je vous invite à voter pour ie candidat de la F.G.D.S. et son programme 
de rénovation garantissant nos libertés. 





Professeur Technique Adjoint 
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La Fédération de la Gauche 
Démocrate et Socialiste 
a établi un programme écono- 


mique, social et culturel. 


Mais il faut aussi espérer que 
la société par une contestation 
raisonnable de ses institutions, 
trouvera le moyen permanent de 
suivre l’évolution rapide de la 


science et des esprits. 























